Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dn. 11.03.2006 
zmarła w Krakowie w wieku 84 lat 


z 


SAP 


OLGA 
DOBIJA-WITCZAK 


em. prof. zw. literatury niemieckiej 
w Uniwersytecie Jagiellońskim, 
członek czynny i przewodnicząca Komisji Neofilologicznej 
Polskiej Akademii Umiejętności, 
członek wielu polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, 
znakomita uczona i szlachetny człowiek. 


Msza Św. i uroczystości pogrzebowe odbędą się 
w czwartek 16 marca o godzinie 10.00 
w Kolegiacie Św. Anny w Krakowie, 
po czym nastąpi przewiezienie Zmarłej do Warszawy 
i złożenie do grobu na Cmentarzu Powązkowskim. 
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